FRANCISZEK GLUZINSKI 


Dr medycyny, 


przezywszy lat 76, opatrzony SS. Sakramentami, zmarł we Lwowie dnia 23 Maja 1899 r. 


Kksportacya zwlok z dworca kolejowego w Krakowie odbędzie się w Piątek dnia 26-g0 b. m. o godzimie 4-tej 
po poludniu wprost na cmentarz, na który to obrzęd pogrążeni w żalu synowie i córka zapraszają Krewnych, 


Przyjaciól, Znajomych i pobożną Publiczność. 


Zakład pogrzebowy A. Szatrańskiecgo w Krakowie. W drukarni Józefa Romana Łakocińskiego w Krakowie. 


